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HOBAJI HAXOflKA MHOrOCEMEHHMKOBOK ACnHflOrACTEPMflbl 
RUGOGASTER HYDROLAGI y XMMEPbl M3 K)>KHOM HACTM 

TMXOrO OKEAHA 

Jl. C. HleeuoBa 


flpHBOAHTCH onHcaHHe h pHcyHKH Rugogaster hydrolagi Schell, 1973, o6Hapy>KeHHoro b cnHpajib- 
hom KJianaHe xHMepbi Hydrolagus ogilbyi, AoObiTOH b io>khoh nacTH Tnxoro oxeaHa. 

MHoroceMeHHHKOBbie acnH^oracTepHAbi Rugogaster hydrolagi 6bijin BnepBbie onncaHbi UJsjuiom 
(Schell, 1973) ot xHMep Hydrolagus colliei, BbiJioBJieHHbin y o. CaH XyaH (BaiuHHrTOH). IlpH Hcc./ie;i,o- 
b3hhh MaTepnajia ot XHMepbi Hydrolagus ogilbyi btophhho 6biJia o6Hapy>KeHa 3Ta HHTepecHan acnHAO- 
racTepHAa. IlocKOJibKy R. hydrolagi Han^eH b hobom panoHe, y Apyroro xo3HHHa h HMeeT HeKOTopbie 
pa3MepHbie otjihhhh, 6y,a.eT nojie3HbiM npHBecTH onncaHHe 3K3eMnjiHpOB ot H. ogilbyi. 

Rugogaster hydrolagi Schell, 1973 (pnc. 1—2) 


X o 3 h h h: Hydrolagus ogilbyi. 

JIoKajiH3auHH: cnnpajibHbiH KjianaH. 

PafioH o6Hapy>KeHHH: ioro-3ana,aHaH nacTb Tnxoro oneaHa (32°49' S —167°41' E); 
(rjiy6HHa 580 m). 

MaTepnaji: 1 3K3.; y 1 H3 4 HCCJie^OBaHHbix H. ogilbyi. C6opbi B. H. Ka3aqeHKO b 65-h SKcnejiH- 
UH JlaOpaTOpHH napa3HTOJiorHH THHPO. 

OnncaHHe. Tejio ynjiomeHHoe, k XBOCTOBOMy KOHuy cjierna cy>KeHHoe. Ha BeHTpajibHOH ncmepx- 
hocth Haxo^TCH 25 napajiJiejibHbix MbimenHbix b3jihkob. XlopcajibHan noBepxHOCTb rjia^Kan, cjierKa 
BbinyKjian. TnnHHHan poTOBan npncocKa OTcyTCTByeT. BpioniHan npncocKa H3-3a cnjibHO pa3BHTOH nojio- 
boh cHCTeMbi He npocMaTpHBaeTcn. He 6 bi.no yBepeHHocTH b ee HajiHnHH h y LUsjuia (Schell, 1973), 
KOTopbiH xoth h H3o6pa3HJi ee Ha pncyHKe, ho b onncaHHH nocTaBHji 3H3K Bonpoca «vestigial ventral 
sucker?» (Schell, 1973, p. 803). CyOTepMHHajibHoe poTOBoe OTBepcTHe, uan KOTopbiM HMeeTCH HeOojib- 
iiioh MbimeHHbiH xoOotok, Be^eT b kopotkhh npet})apHHKC, nepexoAnmHH b MbiinenHbiH (})apHHKC. nnmeBOA 
oneHb kopotkhh. Ot Hero otxoaht umpoKHe bctbh KHinenHHKa, AOCTHraiomne 3aAHero KOHua Tejia. 
CeMeHHHKOB 49. Ohh o6pa3yioT ABa Oojiee-MeHee npaBHjibHbix pn^a. Hx (})opMa b noAaB./iHK)meM 6 ojib- 
uiHHCTBe mapoBHAHan, HHorzia hx jyiHHa Oojibme uiHpHHbi. CeMHBbiHOCHmne npoTOKH npe^CTaBJiniOT 
C 06 OH MOIUHbie H3BHTbie TpyOKH, COejl.HHHKDUJ.HeCH B CeMHH3BepraTeJIbHbIH KaHajI. riOCJieAHHH npOHHKaeT 
b 6 ypcy UHppyca, Jie>KamyK) nosa^H MecTa OHtJjypKauHH KHinenHHKa. Unppyc HHBarHHHpoBaH. npocra- 
THnecKan nacTb He HaOjiio^ajiacb. noa.KOBoo 6 pa 3 HbiH hhhhhk pacnojio>KeH nepen, ceMeHHHKaMH. Ot Hero 


Pa3Mepbi Rugogaster hydrolagi Schell, 1973 no HameMy MaTepnajiy h AaHHbiM JiHTepaTypbi 


fIpH 3 HaKH 


no: Schell, 1973 


Hauin .aaHHbie 


XUiHHa Tejia 
UlHpHHa Tejia 
PoTOBan BopoHKa 
npet})apHHKC 
XUaMeTp (JjapHHKca 
Oh me boa 
nojiOBan 6ypca 
CeMeHHHKH 
Hhhhhk 

Tejibue MejiHca 
Hhua 


7—15 

1—2 

0.124—0.187X 0.205—0.265 
1/2 .zyiHHbi (JjapHHKca 
0.156—0.234 

1/2 A^iHHbi (JjapHHKca 

0.187—0.234X 0.156—0.187 
0.218—0.312X0.312—0.421 
0.187—0.327X 0.140—0.249 

npHMepHO C HHHHHK 

0.117—0.127X 0.065—0.072 


14.25 

1.3 

0.112X0.123 

0.078 

0.320 

0.050 

0.500X0.350 

0.330—0.380X 0.240—0.280 
0.350X0.240 
0.330 (b AnaM.) 

0.128—0.132X 0.072—0.076 


n p h m e q a h h e. Pa3Mepbi npHBeAeHbi b mm. 
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Phc. 2. Rugogaster hydrolagi Schell, 1973. 

1 — bha cGony (npenapaT b cnwpTe); 2 — bha c SpioiiiHOH cTopoHbi (npenapaT b cnapTe); 3 — nepeAHHH qacTb 

Tejia; 4 — KOHueBbie y m3ctkh nojiOBOH CHCTeMbi. 

OTKpbIBaiOmHHCH B TeHHTaJIbHblH 3TpHyM pH^OM C UHppyCOM. Hftua OBaJIbHbie, KpynHbie. 3KCKpeTOpHbIH 
ny3bipb He npocMaTpHBaeTca. 

Pa3Mepbi Rugogaster hydrolagi Schell, 1973 npHBeAeHbi b Ta6jiHue. 

HeKOTopbie pa3MepHbie h KaqecTBeHHbie otjihhhh R. hydrolagi Schell, 1973 H3 cnapajibHoro KJianaHa 
H. ogilbyi (pa3Mep c|)apHHKca, AJiHHa npe(J)apHHKca, nHiueBO^a h hhu, (f>opMa ceMeHHHKOB) npeACTaB- 
JIHIOTCH HaM He3H3HHTeJIbHbIMH H CBH33HHbIMH C TOCTaJIbHOH H3MeHHHBOCTbK) HJIH yCJIOBHHMH (J)HKCaUHH, 
qacTO H3MeH5nomeft He TOJibKO pa3Mepbi h (J>opMy opraHOB, ho h hx Tonorpac|)HK), b oco6eHHocTH ecjiH 
HepBH (J)HKCHpyiOTCH >KHBbIMH. EAHHCTBCHHOe p33JIHHHe — pa3Mep 6ypCbI, KOTOpaH y 9K3eMnJIHpa 
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Phc. 1. Rugogaster hydrolagi Schell, 1973, o6luhh bha. 

otxoaht ^jiHHHbiH h3bhtoh HHueBO#, BnaAaioinHH b ooTHn, OKpy>KeHHbiH >Kejie3aMH Tejibua Mejinca. 
OojuiHKyjiHpHbie >KejiTOMHHKH, HaMHHaHCb Ha vpOBHe Haqajia ceMeHHHKOB, THHyTCH, He npepbiBancb, 
B^ojib Tejia jx o KOHua KHuieMHbix BeTBeft. HMeeTcn tojicthh h3bhtoh JlaypepoB KaHaji, OTKpbmaiomHHCH 
Ha ypOBHe Hanajia ceMHH3BepraTejibHoro KaHajia. Hncxo/iHmaH BeTBb m3tkh aoxoaht jxo KOHua KHiiieq- 
Hbix ctbojiob h noBopanHBaeT Bnepe#. Ha ypOBHe HHMHHKa MaTKa o6pa3yeT MbimeMHbiH MeTpaTepM, 


6 : 
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ot H. ogilbyi BjxBoe KpynHee, neM y 3K3eMnjinpoB ot H. colliei. He hbjihctch, Ha Ham B3rjiHA, ocHOBaHHeM 
Ajih BbiAejieHHH HOBoro bh jib . TaKHM o6pa30M, Ham 3K3eMnjinp, cjieAyeT othccth k BHAy Rugogaster 
hydrolagi Schell, 1973. 
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pbidHoro xo3HHCTBa* h OKeaHorpa(f)HH, 

BjiaAHBOCTOK 


A NEW FIND OF RUGOGASTER HYDROLAGI SCHELL, 1973 IN HYDROLAGUS OGILBYI FROM 

THE SOUTHERN PACIFIC 

L. S. Shvetsova 

SUMMARY 

A description and figures of Rugogaster hydrolagi Schell, 1973 found in the spiral valve of 
Hydrolagus ogilbyi from the southern Pacific are edven. 



